Władysław hr. Krasiński 


Ordynat Opinogórski, 


przeżywszy lat 28, po długićj i dolegliwćj chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 
umarł w Mentone dnia 6 Lutego 1873 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za jego duszę odbędzie się w kościele OO. Kapucynów w Poniedziałek 10 b. m. o godz. 10 rano, 
na które członkowie Rodziny, będący w Krakowie, pobożną Publiczność zapraszają. 


W Drukarni Leona Paszkowskiego w Krakowie. 


